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Technische Daten Ausgangsleistung (gemessen an 4 Ohm) 
Musikleistung 2x6 Watt 
Dauertonleistung 2x 4 Watt 
Kopfhörerausgang mit 400 Ohm abgeschlossen 2,6 — 3,6 V 
Phonochassis Ausgänge 
Automatikspieler Dual 1214 mit Stereo-Keramik-Tonabnehmer- 2 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 4 Ohm 
system Dual CDS 650 1 Koaxialbuchse 1/4” für Kopfhörer 
Eingänge Empfindlichkeit Leistungsaufnahme 7 са. 30 VA 
Tonband, Tuner linear 400 mV an 470 kOhm Stromaufnahme ES 
Übertragungsbereich Netzspannungen umlötbar - 110, 130, 150, 220, 240 V 
gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler 
20 Hz — 20 kHz +3 dB Sicherungen 220, 240 V 160 mA träge 
110, 130, 150 V 315 mA träge 
Klangregler 
Bässe bei 100 Hz + 12 dB Bestückung 6 Silizium-Transistoren 
Höhen bei 10 kHz + 12 dB 4 Germanium-Leistungstransistoren 


2 Silizium-Stabilisierungsdioden 


Lautstärkeregler 4 Silizium-Dioden 


mit physiologischer Regelcharakteristik auf beide Kanäle wirksam 2 G-Schmelzeinsätze 0,5 A flink 

Balanceregler Regelbereich ca. 40 dB zur Absicherung der Endstufen 

Stereo-Mono-Schalter Lautsprecher 

Fremdspannungsabstand 2 Lautsprecherboxen mit je einem 6 Watt Spezial-Breitband-Laut- 

bezogen auf Vollaussteuerung >60 dB Sprecher 

Übersprechdämpfung Phono >15dB Maße Steuergerät mit Abdeckhaube 370 x 188 x 335 mm 
Tuner und Tonband >40 dB Gewicht Steuergerät mit Abdeckhaube 10,3 kg 


Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St.Georgen/Schwarzwald 


D 1.228 227 815 6/972 Printed in Germany 


Fige 1 










Mono 























Stereo B 
Kurzschließer 
SHORT CIRCUITER 
COURT - CIRCUITEUR 
BAND 
Motorschalter 
MOTOR SWITCH 
TAPE INTERRUPTEUR 
r.K.= rechter Kanal 
RIGHT CHANNEL Belastbarkeit der Widerstände 
CANAL DROITE RESISTOR LOADING CAPACITY 
САРАСІЕ ADMISSIBLE DE 
CHARGE DES RESISTANCES 
E = 025-030 W 
Transistoren von der Anschlußseite gesehen. sw зма 
TRANSISTORS AS SEEN FROM THE CONNECTING SIDE Zi 110.240 V\ 
TRANSISTORS VUS DU COTE LATERALE T} =1W Die, 
BC 172C АС 1811 


ВС 173С АС 1801 Spannungen ohne Signal gemessen mit Multizet ( 50000 &2/V)gegen Masse. 
5 Ströme ohne Signal gemessen mit Multavi II ( 333 2/V) 


VOLTAGES WITHOUT SIGNAL MEASURED WITH MULTIZET (50000 2/V) TO GROUND. 


BC 252B 
B 
CURRENTS WITHOUT SIGNAL MEASURED WITH MULTAVI II (333 2/V) 
о8о = K VOLTAGES SANS SIGNAL MESUREE AVEC MULTIZET (50000 2/V) CONTRE MASSE. 
COURANTS SANS SIGNAL MESUREE AVEC MULTAVI II ( 333 &/V) 
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Tee 
R43 
33K 
Biorschalter 
FOR SWITCH 
TERRUPTEUR DE MOTEUR 
224 504 
031-034 
4х 5Е30 
C37 
20n 
c38 
20n 
C36 
110 /220V 
SANIN 
Ga 
ZE Änderungen vorbehalten! 
130 /240V ALTERATIONS RESERVED! 
MODIFICATIONS RESERVEES! 
Z.NR. 225 481 


2200 u m 






Kopfhörerbuchse 
HEAD PHONE SOCKET 
PRISE DE CASQUE 
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Lautsprecher 
LOUDSPEAKER 
HAUT - PARLEUR 
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Fig. 2 Ätzschaltplatte des Regelverstärkers 225 474 (Leiterseite) 























Fig. 3 Ätzschaltplatte des Endverstärkers 225 473 (Leiterseite) 


Kopfhörerbuchs« Lautsprecher Kopfhörerbuchse Lautsprecher 
Headphone socket loudspeaker RIS RIS Headphone socket Loudspeaker 
Prise de casque Haut -parleur Prise de casque Haut-parleur 
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Fig. 4 Ätzschaltplatte der Stromversorgung 224 505 (Leiterseite) 





150 V=- _ / Interrupteur de moteur platine 
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Prüf-und Justierdaten 


Stromaufnahme 


bei 220 V im Leerlauf ca. 40 mA 
bei 220 V und Vollast (4 V ап 492) ca.135 mA 


Betriebsspannung 


im Leerlauf 17 - 18 У 
bei Vollast (4 V an 49) Fazer V 


Ruhestrom_ der Endstufe 


nach ca. 5 Minuten Betriebszeit ca. 4 mA 


Ausgangsspannung und Lautstärkeregler 


1000 Hz, 200 mV über die Buchse "Tuner- 
Band" einspeisen, Balanceregler in Mitten- 
stellung, Lautstärkeregler offen, beide 
Kanäle ansteuern. Mit R 33 die Verstärkung 


beider Kanäle зуттеїгіегеп. 


Die Eingangsspannung erhöhen bis am Ausgang 
4 М/Капа1 an 4 Q anliegen. Der Klirrgrad 
darf bei dieser Ausgangsspannung 10 % be- 


tragen. 


Am Kopfhörerausgang, mit 400 Q abgeschlos- 


sen, müssen 2,6 - 3,6 V anliegen. 


Den Lautstärkeregler im gesamten Regelbe- 
reich auf Parallelität der Reglerbahnen 


überprüfen. 


Kanalabweichung K 1/K 2 im Bereich zwischen 
aufgedrehtem Lautstärkeregler und mechani- 
scher Mittenstellung max. 4 dB 
Kanalabweichung К 1/K 2 im Bereich zwischen 
mechanischer Mittenstellung und 40 dB unter 


Vollaussteuerung max. 6 dB 


Überprüfung der Bass- und Höhenanhebung, 


bzw. Absenkung 
Ausgangssignal 100 mV 1000 Hz, Klang- und 
Lautstärkeregler aufgedreht, Balanceregler 


in Mittenstellung. 





Bassregler 


Bassanhebung bei 100 Hz 12 dB + 2 dB 
Bassabsenkung bei 100 Hz 12 dB + 2 dB 
Kanalabweichung max. 3 dB 
Höhenregler 

Höhenanhebung bei 10 kHz 14 dB + 2 dB 
Höhenabsenkung bei 10 kHz 14 dB + 2 dB 
Kanalabweichung max. 3 dB 


Physiologische Lautstärkeregelung 


Lautstärke- und Klangregler voll aufdrehen, 
Balanceregler in Mittenstellung, 1000 Hz, 
ca. 200 mV über den Eingang "Tuner-Band" 
einspeisen (Ausgangsspannung 2 V an 4 9/Ка- 
nal). Mit dem Lautstärkeregler die Ausgangs- 


spannung um 30 dB verringern. 


Bassanhebung bei 100 Hz 24 dB + 2,5 dB 
Höhenanhebung bei 10 kHz 24 dB + 2,5 dB 


bezogen auf 1000 Hz 


Balanceregler 
"Regelbereich ca. 40 dB 


Eingangsempfindlichkeit 

Lautstärkeregler offen, Balanceregler in 
mechanischer Mittenstellung, Messfrequenz 
1000 Hz. Erforderliche Eingangsspannung 
für 1 V Ausgangsspannung an 4 Q/Kanal 


Tuner са. 90 mV 
Tonband ea. 90 mV 


Störspannung 


Tuner-Band-Eingang mit 100 КО abschließen, 


Lautstärke- und Klangregler aufdrehen, 


'Balanceregler in elektrischer Mittenstel- 


lung. Die Störspannung am Ausgang 
(4 О reell/Kanal) darf max. 4 mV/Kanal 


betragen. 





Ersatzteile Dual TV 176 


Anschlußplatte kpl. . e 
Lautsprecher- Anschlußschild .. 
Anschlußschild LO 
Lautsprecherbuchse 2-polig .... 
Mehrfachsteckbuchse 5-polig 
kKabeldtrehliüuhrung or ckers ea sie ье 
Kopfhörerbuchse kpl. 
Schicht-Widerstand 100 Kei 25 ТУИ D 
Netzschalter Es . 
Lampenfassung E 10 

Glühlampe Е 10 7 М/0,3 А .. 
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 
Netzkabel kpl. ЫЗ a 


003-5 „5—5 КУЕ Eye EE 


Netztrafo 


Netztraherkple 2145. 
Zylinderschraube M 4 x 
Scheibe 4,2/10/0,5 St 
Lötöse Lass 


Netzplatte 


Nawzplatte kpl. sems ase DEE, 
Isolierplatte Geen gess E ege A ere? 
G-Schmelzeinsatz 160 m DR träge (220/240 vi Si 
G-Schmelzeinsatz 315 m A träge (110/130/150 ү) 
Papier-Kondensator 47 nF/250 VWa /20 $ .... 


Regelverstärker 
Regelverstärkerplatte kpl. bestückt .... 


Tandem-Potentiometer 2 x 1,8 МО pos. log. 
(kaubstärkoreglae) see e з» 
Tandem-Potentiometer 2 x 50 КО lin. gees 
Tandem-Potentiometer 2 x 50 kQ lin. 
Potentiometer 100 КО lin. ... 
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Transistor BC 173 C 


-= 


kQ/0,30 
M2/0,50 
kQ/0,25 
kQ/0,25 
kQ/0,25 
kQ/0,25 
kQ/0,25 22 
ко/0,25 a 


Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 


- 
=1 


2222222 2 
оомо ошо Pv 
= момо ммм 
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Keramik-Scheiben-Kondensator 56 рЕ/500 v/10 
Folien-Kondensator 6,8 nF/400 1/20 
Folien-Kondensator 0,1 uF/100 1/20 
Elyt-Kondensator An EE 25 N 

Folien-Kondensator 33 nr/250 V/ 
Folien-Kondensator 0,22nF/100 V/ 
Folien-Kondensator Sc nF/ 65 W/ 
Folien-Kondensator 33 nr/250 \/ 
Elyt-Kondensator АТАКЕ Te V 


AI 


5 
5 
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Endverstärker 


Endverstärkerplatte kpl. bestückt .. 
G-Schmelzeinsatz 0,5 A flink ........ 
Sicherungsschild .. 

IER D ОС ЗО stereo Осе йы 
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 
Scheibe, 4, 20/44, 0/170 St Wa: 


E Kee ee 
Dinde SE dS a ee SE ER A 
Eege VE EE e EE 








222 159 Diode SE 30 
222 759 Diode SE 30 


2201545 Transistor BC 252 B SS 2 e ‚ 
209 862 Transistor BC 1726 e EE 
zu. 1008 Komplementär-Transistorpaar AC 181 L, AC 180 L 


224 590 | Schicht-Widerstand 220 kQ/0,25 
224 590 | Schicht-Widerstand 220 КО/0,25 
224 589 Schicht-Widerstand 100 kQ/0,25 
224 Einstellregler 500 2/0,15 
224 Schicht-Widerstand 18 2/0,25 
216 Schicht-Widerstand 6,8 kQ/0,25 
220 Schicht-Widerstand 3,3 К9/0,25 
220 Schicht-Widerstand 47 2/0,25 
220 Schicht-Widerstand 47 2/0,25 
220 Schicht-Widerstand 3,3 kQ/0,25 
224 Schicht-Widerstand 82 2/0, 25 
209 Heißleiter K 151 40 Q 

224 Schicht-Widerstand 0533 0/10 
224 Schicht-Widerstand 220 0/0, 25 
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216 Folien-Kondensator 0,1 „rF/500 
220 Elyt-Kondensator 47 
224 Elyt-Kondensator 220 
216 Keramik-Scheiben-Kondensator 82 
224 Elyt-Kondensator 220 
224 Elyt-Kondensator 470 
216 Elyt-Kondensator 2200 
222 Keramik-Scheiben-Kondensator 20 
222 Keramik-Scheiben-Kondensator 20 
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ig. 5 Stereo-Phonokoffer Dual Р 60 











Ersatzteile Dual P 60 


[rose [arte | Seene |ы | 


Leerkoffer kpl. . 

Koffer-Unterteil kpl. 

Lautsprecherbox vorn kpl. 

Lautsprecherbox hinten kpl. 

EEN, ао. 

Zylinderschraube M 4 x 35 

ESETA ee зз 

Feder 

Haltestück 

Schieber für Kabelfach 

Profilblende kpl. 

Dual=Schild se. 

Leuchtstab 

Fedszscheibe . usas sarase 

1 Lautsprechergitter 

2 Halter für Plattenstift 
Zenbtterstück” асас 

13 kautsprecher „о. о... 
Scheibe T о sense nat 

4 Scheibe 3,2/7/0,5a St 
Sechskantmutter M 3/4b 

TS Lautsprecherkabel kpl. 

Lautsprecherstecker ... e 

16 Sehsibe 4 „2/1040, BS nee 
Zylinderblechschraube B 3,9 x 13 .. 

7 Netzkabel kpl. (Verbindung Phonochas 
Verstarken) И па ee 

8 DEENENOPT sakea onas: 

19 АБоескКеіпа сузле as 

20 peter, ege aea 

21 Verpackungskarton kpl. 

22 Bedienungsanleitung 4-sprachig 


ovm<Ä eu тр чм 
BO SS эз жатый ый та ауну ЖЮ аалз. арал 


->> RDOODMND- 





ЕЗ m < 


Die Ersatzteile, sowie die Funktionsbeschreibung 
und Fehlersuchtabelle für den Automatikspieler 
Dual 1214 sind der Service-Anleitung Dual 1214 
zu entnehmen. 





Änderungen vorbehalten 8 


